DIGITAL PROGRAMMABLE ALGORITHM SYNTHESIZER 



PARTS LIST 


Notes DESTINATION ABBREVIATIONS 


J : 

: Japanese model 

A 

: Australian model 

U 

: U.S. model 

E 

: European model 

C 

: Canadian model 

D 

: West German model 

X 

: General model 

B 

: British model 

M 

: South African model 

1 

: Indonesian model 

H 

: North European model 











DX7S 


A.C 


■ ELECTRICAL PARTS 


Ref. 

No. 

Part No. 

Description 

SB S, £ 

Remarks 

7>y 


VB743000 

Circuit Board 

DM 

DM2-I- 


48 


VB742800 

Circuit. B o a r d ^ 

PN 

P N '> - F 


20 


(VB742800 

Circuit BoardX Ny t$i>q)yo 

PNA(PN) 

P N A 2 - F 


20 

MIB74280-0 

Circuit Board^^ ' 

..PNB(P'N), 

P N B 2 - 1 


20 


VB742800 

Circuit Board ^ 

LED (PN) 

1. ’K D */ - F 


20 


VB742800 

Circuit Board 

HP(PN) 

I I P — F 


20 


VB784400 

Circuit Board 

AD 

A D 0 -- h 

J :• 

1 7 


VC112400 

Circuit Board 

AD 

A 1) 2 - I 

U 

,</ 


VC 112500 

Circuit Board 

AD 

A D — h 

C ' 

' £ 


VB784500 

Circuit Board 

AD 

A D - F 

H.A 

19 

C-ft> 

VB784600 

Circuit Board 

AD 

A D 2 -- 1 

D 

_^o 


NA109720 

Circuit Board 

PC 

P C 2 - I 


07 


HA115670 

Circuit Board 

MK 

MK2-1 


09 


VB743000 

Circuit. Board 

DM 

DM2-I 


48 


IG001390 

IC 

NJM4558DV 

I C 

OP AMP. 

03 

V 

IG001270 

IC 

TC4066BP 

J c 

ANALOG SW 

05 


XBO13001 

IC 

TC5564PL-15 

I c 

SRAM 8K x 8 

20 

y 

IG051000 

IC 

TC401I004P 

J c 

INV 

03 


IG052800 

IC 

TC40H032P 

I c 

OR 

03 


IG 0 51100 

IC 

TC401I074P 

I c 

DFF 

04 


IG1 11900 

IC 

TC40H138P 

I c 

DEC DEMP 

04 


IG 0 6 81 0 0 

1C 

TC401I240P 

I c 

INV 

07 


IR 01 3 8 0 0 

IC 

TC74HC138 P 

I c 

DECO-8 

0 5 


IG049600 

IC 

HD74LS14P 

J 0 

INV 

05 


IG050000 

IC 

IID74LS174P 

i c; 

DFF 

0 5 


T G10 3 2 0 0 

IC 

IID74I.S365AP 

I c: 

DRIVER 

0 3 


IG105300 

IC 

HD6805SlA33P 

I c 

CPU 

08 


XA444001 

IC 

HD63B03VP 

T C 

MP1I 

12 


IG09B400 

IC 

TC40H008P 

I c 

AND 

03 


IR000890 

IC 

MN74HC08 

T C 

AND 

03 


1R024570 

IC 

MC74HC245N 

I c 

TRAN 

06 


TG106100 

IC 

M58990P-1 

I c 

ADC 

09 


1G116200 

IC 

PST518B-2 

I c: 

SYSTEM RESET 

04 


XA489001 

IC 

YM2604 

I c 

0PS2 

14 


XA898001 

IC 

YM3609 

T C 

EDM 

15 


XA566001 

IC 

PCM54HP 

I c 

DAC 

1 2 


XB620001 

IC 

YA1 

I c 

HYBR ID 

1 3 


XC428001 

IC 

9 8 3 V 010 

1 c 

EPROM 

10 


IK000470 

Photo Coup 11er 

TI.P552 

X * h il '/ *7 


06 


IA 0 9 3 3 0 0 

Transistor 

2SA933S Q,R 

F 'J V X 4? 


03 


IC174000 

Transistor 

2SC1740S R , S 

F y v x it 


0 3 


JF003450 

D iode 

1 SSI 33 



01 


HU877100 

Metal Film Resistor 

1 OK Q 1/41) F 

& m, m m ns 


02 

MIX 

VA238800 

Resistor Array 

RMLS8-473J 

at Hi y p -y 


01 


VB187B00 

Resistor Array 

E X11 F 9 E10 3 J 5 

li t m 7 is -i 


01 


FS683330 

Semi.conductive Cera. Cap. 

3300P 25V 

V m b n V 


01 


FZ004110 

Semiconductive Cera. Cap. 

O.ltt 16V 

'P ; .‘f If; b -y ri y 


0 1 


VB835000 

Coi ) 

20m FL5R2000NT 

n -Y ji> 


01 


FZ006970 

EMI Filter 

l.S MT Y223NB 

1, C7VJH-RMI 


02 


U U 0 0 5 2 0 0 

Q u a r t. 7. Crystal Unit. 

9.4265M NR-18 

* An ttt *!l ■{■ 


TIT) 


VB657100 

Ceramie Resonator 

8MHz CST8MT 

b -9 5 v y M 9-h 7- 


02 


VC017-500 

Phone Jack 

1II.J4306 

J: — y V +■ v >7 

MONAURAL Ol ft , 

02 


VC130700 

Phone Jack 

IIL J 43 0 6 

-- y V m "j y 

STEREO A.-.kVfc'-v 

02 


I.B500520 

DIN Jack 

TCS4650 

D I N V -v v y 

/ 

0 3 


V B 4 3 6 3 0 0 

Socket ( 

34J> 

v j r "j f ib —a y to 

Wy 

07 


VB436900 

Lithium Battery 

C R 2 0.3 2 - P 5 - 2 

') 3. y i\ w. fft 

05 


VB742800 

Circuit Board 

PN 

P N 2 " F 


20 


VB742800 

Circuit Board 

PNA (PN) 

P N A 2 - F 


20 


VB742800 

Circuit Board 

PNB(PN) 

P N B 2 - F 


20 


VB742800 

Circuit. Board 

LED (PN) 

1. E D 2 - F 


20 


VB742800 

Circuit Board 

IIP (PN) 

H P 2 - F 


20 


X A 0 5 2 0 01 

IC 

it. PD8255AC-2 

1 C 

1/0 PORT 

07 


IF 0 0 3 4 5 0 

Diode 

1SS133 

'/ -7 •?> K 


01 


11-002000 

LED 

Sl.C2.2U R Red 

TTTrn- 


7T2 - 


VC063800 

LED Display 

SI,- 128.3-20 

l,F,D7vX7H 


06 


VB774100 

Spacer 


I. R n 27 A- - - 


0 1 


FZ004110 

Semiconductive Cera. Cap. 

0.1m 16V 

'P & (£ b :i y 


0 1 


VI1836000 

Coil x 

20m FL5R2000NT 

n -Y Jl> 


01 


V C 2 5 0 6 0 0 

S l i d e P o t. ~j 

1) 10 K E1IA-NF0C 

X -2 -Y F U a — J-\ 


03 


VC250800 

Slide Pot. 

A 10K EWA-NF0C 

X 9 4 K sK >) .1. - A 


03 


KA907030 

Push Switch 

KHH10908 

f "j 'y 7. X -Y -y A 


01 


I.B203090 

Phone Jack (g) 

III, J 0521 

d; — y y *i y 

STEREO 

02 


1, B 3 0 2 010 

Phone Jack 

IISJ0912 

J; - 9 2' t *; 2 

ST MINI 

02 


VB784400 

Circuit Board 

AD 

A D y - F 

J 

1 7 


VC112400 

Circuit Board 

Al) 

A D (2 -- F 

U 



VCU 2500 

Circuit Board 

AD 

A D 2 — F 

C 



* New Parts (DrUoBna) 


1 


"7>y : Japan only 




DX7S 



mi 


Part No. 


VB784500 
VB784B00 
[X801910 
JK000480 
IK 0 0 0 4 9 0 
1X552940 
1X801920 
1X801930 
IC181550 
IH 0 01 7 4 0 


IF 0 0 13 8 0 
TF008590 
1X801940 
1X553180 
1X553900 


HI. 3281 20 
H L 3 2 31 0 0 
HI.3331 80 
IIL 4 2 7 3 3 0 

_ HX801010 

HL3I45B0 
111.327680 
111.325500 
111.41 4820 
IIV554560 
IIV555560 
IIV 4 5 5 1 50 
11X801020 
11X801 030 

_ HX801040 

HX55 1300 
F7.004330 
FZ004470 
F R15 5 4 7 0 
F X 5 5 I 0 B 0 


F 1324100 
FX551140 
F H 21 31 0 0 
F X 8 0 0 2 3 0 
FX800240 


F X 8 0 0 2 5 0 
XX804220 
G X 8 0 0 0 10 
GX800620 
GX800630 



Description 

Circuit Board 

AD 

Cireuit Board 

AD 

IC 

it PCI 093.1 

Photo Cou|31 I er 

PC-817 

Photo Coup 1 lor 

PC-511 

Trans i stor 

2SC2655 

Transistor 

2SC3570 

Transistor 

2SC3531 

Transistor 

2 S C1815 

Diode 

RRB4406 

Diode 

1SS84 

Diode 

ERB4402 

Diode 

5KQ30 

Dlode Bridge 

S1WB40 

Diode Bridge 

SIWB60 

Metal Oxide Film Resistor 

120K9 2W 

Metal Oxide Film Resistor 

1 9 2W—. 

Metal Oxide Film Resistor 

1 . 8 9 Clilv 

Metal Oxide Film Resistor 

3 3 K £2 ZW 

Meta) Oxide Film Resistor 

240 9 2W 

Metal Oxide Film Resistor 

50 SI IV 

Metal Oxide Film Resistor 

08K Q 2W 

Metal Oxide Film Resistor 

500 9 2W 

Metal Oxide Film Resistor 

82 fit 1W 

Flame Proof C.Resistor 

50 9 1/4W 

Flame-Proof C.Resistor 

500 £2 1/4W 

Flame Proof C.Resistor 

1509 1/4W 

Flame Proof C.Resistor 

510 £2 1/4W 

Flame Proof C.Resistor 

200 £?. 1/4W 

Wire Wound Resistor 

4.3 9 5W 

Fuse Resistor 

8.8 £2 5W 

Metallized Paper Cap. 

0.1 u 125 V 

Metallized Paper Cap. 

0.22u 125V 

Metallized Paper Cap. 

0.47 w 250V 

Ceramic Cap. 

2200P 250V 

Ceramic Cap.' 

0.01 it 250V 

Ceramic Cap. 

1000P I000V 

Ceramic Cap. 

1000P 500V 

Ceramic Cap. 

100P 1000V 

Electrolytic Cap. 

lOOy 200 V 

Electrolytic Cap. 

2200« 10V 

Choke Coil 

FI.9H470K-40 

Choke Coil 

N FROM A103 

Choke Coil 

N F R 511A 2 0 3 

Choke Coil 

NFR4E403A 

Variable Resistor 

RVF08P IK 9. 

S v i t.e h 

HSB8213V 

Fuse 

1.5A 250V 

Fuse 

2.0A 250V ST4 

Fuse 

KAK 1.25A 250V 

Circuit Board 

PC 

1C 

NJM4558DV 0PAMP 

Diode 

1 SI 555 

Zener Diode 

057.5. 1 5.1 V 

Trimmer Potentiometer 

B 50K 3P F.VN 

Trimmer Potentiometer 

B 100K 3P EVN 

Circuit Board 

MK 

Diode 

1 SSI 33 

l.CD Display 

DMC10280V-YGR 

AC Cord 

7A 3.0m 

AC Cord 

10A 12FT 


IIIlri'I'I'KVfll 


VC309900 
MG000450 
A , A MG001 300 



2.5A 3'. 3m 
BA 3.5m 
7.5A 3.05m 


g4 VD945500 ROM Cartridge ~>V)W VN 

7 vd24j1-*>o ^ ^ooo {nTWM 



New Parts ($rS,SB on) 



-Bp POIA 


I Japan only 




























































































DX7S 


Ref. 

No. 

Part No. 

Description 

SB np £ 

Remarks 


1 

VC362800 

Music Rest Assembly 


iff) to’ A s s ' y 



m 

2 

VC092000 

Control Panel 


ri via- id A 5- lb 



mm 

3 

VB774000 

Knob 


"J v 5 



Ri 

4 

VB775300 

Eseu tchoon 


27 4 1- ” *”5. - AX tt* -y S' 31/ 



04 

5 

VC143600 

Dust Proof Cloth 


B8 m X li x 



01 

f) 

VB670700 

Cover 






7 

VB670800 

Shaft 






8 

A A 8 2 6 0 9 0 

Sprint; 





ni 

9 

V C1 4 3 5 0 0 

Cartridge Guide Assembly 





0 5 

10 

VB779800 

Bush i nK 


.iff ilii to V' ") ~j -x 



01 

1 1 

VC092900 

P 1 a t. e , P r o t e c t, i o n 


« m to 



0 6 

1 2 

VB775700 

Knob 

C 

) ■/ 



05 

13 

VB775800 

Knob 

D 

J ■? 



04 

1 A 

V C1 6 5 8 0 0 

Knob 

E 

J -/ 



04 

15 

VB742800 

Circuit Board 

PN 

PN2-I- 



20 

15-1 

V4PH-5W4H) 

Circuit Board 

P N A(PM) 

I 1 N A 2 •• 1 


NKW?**** 

20 

15-2 

V-B++m4> 

Circuit Board 

PNB (PN) 

P N B ib - b 



20 

1 5 - 3 

■V~B 7~4'2 8 0 0~ 

Circuit Board 

TETTPNT 

“1. rm 0 - 1- . . - 


i/ £0 

20 

.15-/1 

V-B 7 4 gfl’frO 

Circuit. Board 

IIP (PN) 

H.P ib -- h 


20 

16 

VC 17 1100 

LCD Display 

DMCI.6266V-YGR 

Ah 'f 'i X '/ M 


15 

17 

VB774700 

Angle Bracket 

DM 

1) M 7 2 V lb 



05 

18 

VB773800 

Angle Bracket 

AD 

A i) y v >f ib 



04 

19 

VC093200 

Keyboard Assembly 

FS CGI 

M ® A s s ’ y 



51 

2 0 4 

V D 41 3 8 0 0 

Keyboard Spacer 


I.I 4ft 




21 

VB776300 

End Block 

be ft 

id?* (/r) 



08 

22 

VB776200 

E nd B1o c k 

Right 

Id M (4i) 



07 

23 

VB775400 

Angle Bracket. 

JK 

J K y y ib 



03 

2 A 

I.B30I9I0 

Angle 


(J '{■ ift ft 



01 

25 

VB743000 

Circuit Board 

DM 

D M2 - 1 



48 

26 

AA833840 

Angle Bracket 

DM 

S' - b y v v ib 



01 

27-1 

VB784400 

Circuit Board 

AD 

A D ib - b 


,1 

17 

27-1 

VC112400 

Circuit Board 

AD 

A f) 2 - b 


II 

(S' 

27-1 

V C112.5 0 0 

Circuit. Board 

AD 

A D ib - b 


C 

fg 

27-1 

V B 7 8 4 5 0 0 

Circuit Board 

AD 

A 1) ib - b 


II, A 

19 

27-1 

VII784600 

Circuit Board. 

AD 

A D ib - b 


D 

27-2 

V B 7 7 4 9 0 0 

Panel 


A C A lb 


.1 

0 4 

27-2 

VII775000 

Pane 1 


A C A” if. |b 


11 

2 7 -2 

VB775 100 

P a n o 1 


A C A lb 


C 

Ob' 

Ob' 

02' 

27-2 

VB775200 

Panel 


A 0 a" -r. |b 


11. D . A 

27-3 

CB811230 

Cord Strain Relief 

SR-6N-4 

: i " K 74 b "j A' — 


II 

2 7 - 3 

C B 8 0 6 8 5 0 

Cord Strain Relief 

SR-BN 3-4 

3 — K X b A" — 


C 

02 

27-3 

CB072750 

Cord Strain Relief 

4N-4 

vl b X b "J A” - 


II 

01 

27-3 

CB032840 

Cord Strain Relief 

SR-5N-4 

3 - b' X b "J A’ -- 


D, A 

01 

27-/1 

V C3 6 2700 

Ferrite Core 

FR26/1.5/12-1400 

"J X ~y -i b VI y 


04 

27-5 

VB773900 

E s c u t h e o n 


A C :r. X ii "j X a V 



02 

27-6 

K 1)3 30 166 

Bind Head Screw 

3. Ox 16 FCM3BI, 

A -4 y K 'b * v ~~ 



01 

27-7 

C B 8 2 5 3 8 0 

Push Button 


"f "j is :x *2 .V 



01 

27-8 

MG 001 820 

AC Cord 

7A 3.0m 

V!t 'ffi vi — K 

< 

05 

27-8 

MG000100 

AC Cord 

10A 12 F T 

VR. vi - - K 


II 

08 

27-8 

MG000270 

AC Cord 

10A 3.3m 

'rtf asi :t — K 


C 

09 

2 (- 8 

V C 3 0 9 9 0 0 

AC Cord 

2.5 A 3.3m 

Vi ite vi - K 


H- 

W~ 

27-8 

HG0004 50 

AC Cord 

6A 3.5m 

vii ■»; VI - K 


1) 

OS 

27-8 

MG001-300 

AC Cord 

7.5A 3.05m 

Vt — K 


A 

07 

28 

VB774600 

Shield Plate 

be ft 

2/ "lb K to ( A; ) 



0 3 

29 

VB774500 

Shield Plate 

Right 

ib lb K to' ( f i ) 



03 

30 

V C 0 9 3 0 0 0 

Wheel Assembly 


>b 4 - lb A s s ’ y 


PITCH 

07 

31 

V C 0 9 31 0 0 

Wheel Assembly 


-l' w ~ ,H/ A r r * y 


M0DIII.AT 1 ON 

08 

3 2 

VC092500 

Side Board 

be ft 

dill to ( A; ) 



07 

33 

VI) 776000 

Side Board 

Right 

« to ( ii) 



07 

34 

VB774300 

Bottom Board 


ji’c to 



18 

35 

V C 9 9 9 4 0 0 

Foot, 


~T~U TW 



01 

36 

li 1)340126 

Bind Head Screw 

4.0X 12 FCM31)b 

8 4 2 K 'b % V 



01 

37 

F, V 413 0 4 6 

Toothed bock Washer 

Vi 4.0 FCM3BL 

ft' ftf FE 4ft 



01 

38 

K 1340086 

Bind Tapping Screw 

4.0X8 FCM3BI. 

A 1 -4 y K T p V 



01 

39 

R1340126 

Bind Tappihg Screw 

4.0X 12 FCM3Bb 

iw > K T P if V 



01 

40 

li V 9 8 0 7 3 0 

Mat Head Screw 

3.0X6 ; /,MC2lSI. 

llll. A' * V 



tr~ 

41 

K B 3 2 6 0 6 6 

Flat Head Screw 

2..6X 6' FCM3BI. 

1111 'b it- V 



01 

42 

F1330086 

Bind Tapping Screw 

3.0X8 FCM3I11. 

A -7 V K T P % V 



01 

43 

FV413036 

Toothed l.ock Washer 

$.3.0 F C M 3 B b 

ft ft FE ^ 



01 

44 

K1) 3 3 0 0 8 6 

Bind Head Screw 

3.0X8 FCM3BI. 

8 4 2 K 'b -4. ib' 



01 

4 b 

K 1 A 4 0 .1 ft t) 

Bind Tapping Screw 

4 .0 x 16 ECM3BL 

a 4 2 K T P if V 



01 

46 

KD340086 

Bind Head Screw 

V.0X8 FCM3I1I, 

8 4 2 K 'b % ib 



01 

47 

K T 3 3 0 2 0 6 

Bind Tapping Screw 

3.0X 20 FCM3BI. 

it 4 2 FTP % V 



01 









New Parts ($r&SBA) 


’y'S'tx : Japan only 


4 













Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Remarks 


Ref. 

No. 

Part No. 

Description 

nn '*£i 

Remarks 

s 


VC093200 

Keyboard Assembly 

FS C61 

SI S? A s s ’ y 


51 

1 

NB107600 

Key Assembly 


(ilp A s s ' y 


03 

2 

NB107540 

Key Assembly . .. 

C.F . 

pPSl A s s ' y 


raa 

2 

mrm55o 

Key Assembly 

D 

ClIA s s 'y 



2 

NB 107550 

Key Assembly 

B.R 

fi 81 A s s ' y 


m 

2 

yjtiUjUt] 

Key Assembly 

G 

& SI A s s ' y 



2 


Key Assembly 

A 

Pi SI A s s ' y 



2 

m liV/* Tr. J 

Key Assembly 

C 

Pi 81 A s s ' y 



3 

iTfs'HIBtil 

Spr i ns 


SI a * 



4 

CB045760 

Stopper 





5 

PB000470 

Sensor PC 




16 

6 

AA055380 

HK Frame 




09 

7 

CC030570 

Felt 

821 x 6X 3 VII 



03 

8 

NB110200 

HK Switch Unit 

FS 



19 

8-1 

NA115670 

Circuit Board 

HK 



1*1 

8-2 

N B107120 

Switch Assemb1y 

120 FS 

X'f'V^As s ' y 


08 

8-3 

NB107110 

Switch Assembly 

13K FS 

4 Si f A s s 'y 


08 

9 

NA109720 

Circuit Board 

PC 

P Cii- f 


07 

10 


■Spacer 

4.0X5 

7 K - tf - 


01 

11 

E 1330106 

Bind Tapping Screw 

3.0 x 10 ZHC2BL 

4 4 H FTP * V 

EACH_ 

cn 

1 

EI330166 

Bind Tapping Screw 

3.Ox 16 FCH3BL 

4 Of T P 4 V 

PACK 

01 


* New Parts (Sr&SBSi) '■ Japan only 

















































